DE MEMOIRE DE MEDECIN 


Jean Comandon 

et les debuts 

de la microcinematocjraphie 

Si, de nos jours, la cinematographic de l'« infiniment petit » touche a de nombreux 
domaines de la connaissance, sa mise au point, au debut du xx e s., fut avant tout le fait 
de medecins. L'Allemagne, I'Angleterre et la France contribuerent a tour de role 
a I'epanouissement de cette nouvelle technigue, mais I'originalite et la longueur 
exceptionnelle du parcours professionnel du D r Jean Comandon (1877-1970) en firent 
la figure de pionnier la plus marquante et la plus unanimement celebree par les historiens 
du cinema. 

par Thierry Lefebvre 
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D es 1 840, Leon Foucault et le D r Alfred Donne 
(1801-1 878) elaborerent le premier « micro- 
scope-daguerreotype » grace auquel ils pu- 
blierent, 5 annees plus tard, un etonnant 
atlas microphotographique. 1 Les progres 
constants de la prise de vue durant les 3 decen- 
nies suivantes rendirent rapidement cette technique 
de scrutation et d’enregistrement du reel opera- 
tionnelle. Ainsi, au seuil des annees 1870, la plu- 
part des fabricants d’appareils optiques (Zeiss et 
Nachet par exemple) proposaient plusieurs mode- 
les de « chambres obscures microphotographiques » 
a leur clientele de laboratoires. 

La micro chronophotographie naquit pour sa 
part a Naples, probablement en mars 1891, sous 
Impulsion d’Etienne-Jules Marey (1830-1904): 
conseille par Alfred Nachet, fill us t re physiologiste 
combina sa chambre noire chronophotographique 
(Tancetre du cinematographe) a un microscope 


solaire. Des grossissements pouvant atteindre 
1 000 diametres lui permirent de fixer sur la pel- 
licule les mouvements d’une daphnie et de vorti- 
celles, les contractions d’une fibre musculaire d’in- 
secte ou le flux des globules sanguins dans les 
vaisseaux capillaires. 2 La diaphanoscopie, c’est-a- 
dire l’observation de l’anatomie interne des orga- 
nismes transparents, retint tout particulierement 
son attention : « [je] suis sur d’avoir la un champ 
d’etudes interessant [...] », ecrivait-il ainsi a son 
assistant Georges Demeny, le 8 avril 189 1. 3 

Au contraire de la microphotographie, la micro- 
cinematographie tarda a s’imposer dans la pratique 
courante. Couteuse, complexe a mettre en oeuvre 
et surtout difficilement exploitable, elle fut long- 
temps l’apanage des laboratoires issus de la mou- 
vance mareysienne : l’lnstitut Marey, bien entendu, 
mais aussi le laboratoire de physiopathologie du 
College de France, dirige depuis 1890 par 
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Francois -Franck (1849-1921). Des 1902, ce dis- 
ciple de Marey avait en effet inaugure une 
« methode grapho-photographique » associant aux 
prises de vues d’un organe en mouvement les enre- 
gistrements graphiques de ses changements d’e- 
tat. Cinq ans plus tard, Fran^oi s - Franck et sa future 
epouse, Lucienne Chevroton, mettaient au point 
un banc de microcinematographie tres perforaiant, 
avec l’aide logistique de la societe Gaumont. 4 

LOPPORTUNISME DE JEAN COMANDON 


C’est dans ce contexte qu’intervint Jean Coman- 
don. Ne a Jarnac en 1877, le jeune homme avait 
fait des etudes commerciales avant de se tourner 
vers la medecine. En 1908, dans le cadre de sa pre- 
paration doctorale, il integra le laboratoire cen- 
tral de l’hopital Saint-Louis que dirigeait alors le 
D r Paul Gastou. 

Gastou etait passionne par l’ultramicro scope (ou 
« microscope a fond noir », traduction de l’alle- 
mand Dunkelfeldbeleuchtung) mis au point en 1903 
par Richard Zsigmondy et Heinrich Siedentopf, 
avec la collaboration des etablissements Zeiss. Avec 
cette technique, « toutes les particules eclairees 
d’une fagon intense par refraction et placees sur 
un fond obscur emettent par elles-memes des 
rayons lumineux d’une tres grande densite qui 
les rendent visibles dans leurs formes et leurs mou- 
vements ». 5 II devenait desormais possible de 
photographier, et meme de filmer, de nombreux 
micro-organismes jusqu’alors difficilement obser- 
vables. 

Initie par Gastou a cette nouvelle technique, 
Comandon se langa dans la photographie, puis 
bientot dans la cinematographie du treponeme 
pale, afin d’en analyser avec precision les mouve- 
ments et de le differencier des autres spiroche- 
tes. Un premier dispositif fut imagine au sein du 
laboratoire central de l’hopital Saint-Louis dans 
le courant de l’hiver 1908. Les resultats s’avererent 
neanmoins insuffisants et le doctorant prit alors 
contact avec Charles Pathe par l’entremise de son 
chef de service. Seduit par les potentialites du 
procede, le producteur s’engagea a foumir au jeune 
homme les moyens techniques necessaires, a la 
condition expresse qu’il integre ses etablissements 
situes a l’epoque a Vincennes. Comandon obtem- 
pera et le jeune diplome (il soutint sa these en 
aout 1909) devint ainsi le premier medecin 
employe par l’industrie cinematographique. 

Dans les locaux mis a sa disposition et avec l’aide 
de « precieux collaborateurs », le jeune diplome 
perfectionna son dispositif (fig. 1). Il le decrira suc- 
cinctement, quelques semaines plus tard, dans La 
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Presse medicale\ « En eclairant la preparation par 
une source lumineuse intense (lampe a arc de 
30 amperes ou bien le soleil reflechi par un helios- 
tat) et en agengant l’appareil cinematographique 
dans la prolongation du microscope, et d’une facon 
tres fixe, nous sommes arrives a cinematographier 
a peu pres tout ce que Ton peut voir a l’ultrami- 
croscope avec un grossissement moyen [...]. Ces 
vues sont prises, autant que possible, a Failure 
normale du cinematographe 
de 16 images par seconde 
[...]. Projetees sur l’ecran, en 
defilant a cette meme vitesse, 
ces photographies peimettent 
de reproduire l’aspect reel des 
preparations. [Elies] peu vent 
done etre, croyons-nous, 
d’une grande utilite pour l’en- 
seignement et la vulgarisation scientifique. » 6 
Le 22 octobre 1909, apres quelques semaines 
d’ameliorations successives, la societe Pathe depo- 
sait au tribunal de commerce de la Seine un bre- 
vet d’invention intitule Perfectionnements aux dispo- 
sitif s de prises de vues microcinemato graphiques, au 
grand dam de Paul Gastou qui affirmait encore 
en 1912 : « C’est dans mon laboratoire, a l’hopital 
Saint-Louis, qu’est nee la cinematographie ultra- 
microscopique, dont M. Pathe s’est empare sans 
en mentionner ni l’idee, ni l’origine. » 7 


« On a reussi 
la cinematographie 
de Tinvisible » 



Figure 1 Le banc microcinematographique de Jean Comandon vers 
1910. A la verticale, la camera cinematographique surplombe le 
microscope; a I'extreme droite, Theliostat. 
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Cinematheque frangaise, collection des appareils 



Photos Kodak. Cinematheque frangaise, collection des appareils 
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LANCEMENT OFFICIEL 

DE LA MICROCINEMATOCBAPHIE EN FRANCE 

Quatre jours plus tard, le 26 octobre 1909, le 
P r Albert Dastre presenta a l’Academie des scien- 
ces une note de Jean Comandon relative a l’ul- 
tramicrocinematographie. 8 Le jeune homme y 
declarait, entre autres, que « le cinematographe 
[etait] le seul instrument qui nous donne vrai- 
ment le moyen de conserver des images repro- 
duisant les preparations a l’ultra-micro scope ». La 
lecture de Dastre fut suivie par une projection dans 
une Academie brievement transformee en salle 
de cinema: circulation du sang dans une veine 
de queue de tetard, globules sanguins d’homme, 
d’oiseau et de salamandre, etc. 

L’evenement ne passa pas inapercu, et le service 
de presse de Pathe s’employa a lui donner tout le 
retentissement necessaire. « On a reussi la cinema- 
tographie de l’invisible », titrait ainsi Le Matin du 
27 octobre, ajoutant: « Cette victoire de la cine- 
matographic dans le monde de l’invisible vient d’e- 
tre remportee par un jeune savant, M. Jean Coman- 
don. » Je sals tout, Lectures pour tons et de nombreuses 
autres publications se joignirent au concert de louan- 
ges. De la naquit la legende doree d’un Coman- 


don « inventeur » de la microcinematographie. On 
oublia simplement de preciser que les premiers films 
a Fultramicroscope avaient ete realises des la fin 
juillet 1903 par le D 1 Karl Reicher, medecin de la 
2 e clinique royale de Berlin; 9 et que, des 1904, 
l’Anglais Martin Duncan avait offert aux specta- 
teurs londoniens un large choix de courts-metra- 
ges microcinematographiques, dont certains avaient 
meme ete toumes au moyen de Fultramicroscope. . . 

La presentation a FAcademie des sciences et le 
tapage mediatique qui en resulta eurent pour effet 
de populariser les images de l’infiniment petit 
aupres d’un large public. Des janvier 1910, les 
salles du circuit Pathe programmerent La Cine- 
matographic des microbes ; un court-metrage entie- 
rement reahse a Fultramicroscope par Jean Coman- 
don. Le medecin poursuivit d’ailleurs son activite 
au sein de la societe cinematographique jusque 
vers 1926, developpant, entre autres, la radioci- 
nematographie avec le D 1 Andre Lomon, 10 pro- 
duisant de nombreux films hygienistes pour le 
compte de la Commission americaine de preven- 
tion contre la tuberculose (ou Mission Rockefel- 
ler) et realisant ou supervisant une impression- 
nante serie de films de vulgarisation sur les sujets 
scientifiques les plus varies. 



Figure 2 Jean Comandon (a droite) et Pierre de Fonbrune, devant leur 
laboratoire a I'institut Pasteur de Garches, annees 1960. 


Figure 3 

Jean Comandon 
preparant 
une prise de vues 
microcinematographiques, 
annees 1960. 
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UNE LONGUE CARRIERE 


REFERENCES 


Apres avoir ete accueilli et finance quelques 
annees par le banquier et mecene Albert Kahn, 
Comandon integra au debut des annees 1930 l’lns- 
titut Pasteur. II s’occupa des lors du laboratoire 
de cinematographie scientifique de Garches avec 
son disciple Pierre de Fonbrune (fig. 2), et pour- 
suivit inlassablement sa production de films micro- 
cinematographiques. Ses prises de vues, qui por- 
terent sur l’embryologie, les amides, la germination 
des plantes, les champignons, la pharmacologie 
ou encore la manipulation du Penicillium notation^ 
donnerent lieu a de nombreuses publications, en 
particulier dans les Comptes rendus de la Societe de 
biologie. , les Annales de physiologie et physico-chimie 
biologique ou les Archives d'anatomie microscopique. 

Sa filmographie, qui atteste d’une passion sans 
bornes pour son objet d’etude, ne se refeima qu’en 
1967, date a laquelle il prit sa retraite a l’age vene- 
rable de 89 ans. 11 Jusqu’au bout et pendant pres 
de 60 annees, il oeuvra sans relache a ameliorer 
les techniques de prises de vues et poursuivit sa 
quete effrenee de (invisible (fig. 3 et 4). 

Thierry Lefebvre 

UF CCI (Cinema Communication Information), 
Universite Paris VII, 75251 Paris Cedex 05. tlefeb@ccr.jussieu.fr 
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